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Acasă » Actualitate > Ministrul german al Sănătăţii încearcă să stârnească panica Corona: Oamenii să poarte... 


Ministrul german al Sănătăţii Karl Lauterbach (SPD) cere ca oamenii să poarte 
măști de Crăciun. 


Lauterbach încearcă evident să stârnească din nou panica corona, scrie Appollo News.. 


Potrivit ministrului federal al sănătăţii, este, de asemenea, „momentul potrivit pentru a vă 
vaccina, astfel încât să funcționeze în preajma sărbătorilor”. Lauterbach spune că avem un 
vaccin „care este foarte eficient” și că este folosit mult prea putin. Prin urmare, el face apel 
la toată lumea să „profite de ocazie pentru a urma recomandarea STIKO”. Contrar tuturor 
faptelor care au devenit acum cunoscute despre vaccinarea corona, Lauterbach continuă: 
„Cei peste 60 de ani și cei cu factori de risc își fac ei înșiși și altora o mare favoare dacă se 


vaccinează”. 


Pe 16 mai 2020, Lauterbach a postat pe Twitter: „Vaccinarea obligatorie (sic) nu are mai 
mult sens cu SarsCov2 decât cu gripa. Dacă vaccinarea funcţionează bine, se va face 
voluntar. Atunci nu este necesară vaccinarea obligatorie. Dacă are multe efecte secundare 
sau nu funcționează atât de bine, vaccinarea obligatorie este interzisă.” Lauterbach a 


devenit mai târziu un susţinător vehement al vaccinării obligatorii. 


